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° Un œil normal est au repos. ()ù est son punctum remotum ? 
www.ecoles-rdc.net Quelle est alors sa convergence . 

° Sachant que l'augmentation A de sa convergence, lorsqu’il accom¬ 
mode au maximum, est approximativement donnée par la relation 
A~ (16- 0,3x) cliopl ries (dans laquelle x est l’âge de l’oeil), calculer la 
convergence d’un mil normal de 20 ans et en déduire sa distance 
minimale de vision distincte. 
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